e nan 


LUDWIK 


WARTH 


architekt-budowniczy 


przeżywszy lat 53, zmarł dnia 16 lipca 1943 r. w Zakopanem, gdzie został 
tymczasowo pochowany dnia 19 b. m. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 24 b. m. o godzinie 9 rano w kościele OO. Jezuitów przy ul. Kopernika, 
na które zapraszają w nieutulonym żalu pozostałe 
matka i siostra. 
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